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Vergleich und Montage der Magnetscheiben Januar 2011 


I ‚Große Magnetscheibe o 89mm 
\ Alte Version 


Kleine Magnetscheibe 8 66.5mm 
Aktuelle Version 


TranzX PST Vergleich und Montage der Magnetscheiben Januar 2011 


Montageanleitung 


Montage des halben Kettenschutzes mit kleiner Magnetscheibe 
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Achtung! 
Die Einbaureihenfolge 
hängt davon ab, wie 
groß der Abstand 


zwischen Magneten 
und dem Sensor ist. 
Der ideale Abstand 
beträgt 2 bis 3mm 
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Montage des vollen Kettenschutzes mit kleiner Magnetscheibe 


TranzX PST Vergleich und Montage der Magnetscheiben Januar 2011 


Montageanleitung 


Montage des halben Kettenschutzes mit großer Magnetscheibe 
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Montage des vollen Kettenschutzes mit großer Magnetscheibe 


Vielen Dank! 


POWER support TecHNoLoey | Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50 


